Jan Schindler 


c. k. kontrolor ctowy 


urodzony 24, ezerwca 1817 r. + 9. pazdziernika o godzinie 5. rano 1876 r. 
Rodzina zmarłego zaprasza krewnych, przyjaciół i P. T. Publiczność na 


oogrzób, który sie odbedzie dnia 11. października o eodzinie 9. rano. 
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Brody, dnia 9. Października 1876. 


